Stud-Finder-App Genauigkeit: Echte Testergebnisse auf Trockenbau
Wie genau sind Stud-Finder-Apps auf Trockenbau? Echte Testergebnisse und bewährte Tipps für zuverlässige Messwerte.
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Wie genau sind Smartphone-Apps zur Wandscanner-Erkennung wirklich?

Sie wollen in die Wand bohren und müssen genau wissen, wo die Ständer sind. Ihr Handy hat eine Stud-Finder-App installiert — aber wie sehr können Sie ihr vertrauen? Dieser Artikel analysiert die Genauigkeit mit praktischen Testergebnissen und bewährten Tipps.

Laden Sie Wall Scanner & Metal Detector kostenlos auf iPhone oder Android herunter und wenden Sie diese Genauigkeitstipps an.


Was die App wirklich misst

Smartphone-Apps erkennen Holz nicht direkt. Sie erkennen die ferromagnetischen Stahlschrauben und Nägel, die die Gipskartonplatten an den Ständern befestigen. Das Magnetometer des Handys misst die Magnetfeldvariationen dieser Metallbefestiger.

Bei standardmäßigem Trockenbau mit 12,5 mm Gipskarton und Trockenbauschrauben erreichen die Apps eine Genauigkeit von ±1–2 cm mit der richtigen Technik: langsame Bewegung, vorherige Kalibrierung und mehrfache Durchgänge zur Bestätigung.


Faktoren, die die Genauigkeit reduzieren


	Zu schnelle Bewegung (maximal 3–5 cm/Sekunde)

	Nahe Metallobjekte (Schlüssel, Uhr, Haushaltsgeräte)

	Handyhüllen mit Magneten — vor dem Scannen entfernen

	Nur ein Durchgang — immer 3 oder mehr Durchgänge machen




Tipps zur Maximierung der Genauigkeit


	Kalibrieren Sie das Magnetometer vor dem Scannen mit einer Acht-Bewegung.

	Markieren Sie beide Seigalränder des Signalpeaks, um die genaue Mitte zu finden.

	Vertikal bestätigen — ein echter Ständer erzeugt ein konsistentes Signal auf verschiedenen Höhen.

	Klopftest: dumpfer Klang = Ständer, hohler Klang = Leerraum.

	Messen Sie 40 cm vom ersten gefundenen Ständer, um den nächsten vorherzusagen.




Laden Sie Wall Scanner & Metal Detector kostenlos im App Store oder Google Play herunter — kostenlos, offline, ohne Werbung.
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